mas 


Założyciel Oddziału Muzeum Narodowego swego imienia 
1 Kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie, odznaczony orderem Polonia Restituta 


urodzony w Warszawie w r. 1861, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 6 kwietnia 1929 roku. 


Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek dnia 8 kwietnia o godzinie 4 popołudniu, z domu żałoby przy 
ulicy św. Jana L. 1, wprost na cmentarz. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w kościele Panny Marji we wtorek 9 b. m. o godz. 10 rano, na które zapraszają 


PREZYDJUM MIASTA KRAKOWA 
i ZARZĄD MUZEUM NARODOWEGO. 


MA ONUFREGO FIUTA DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE 


w Krakowie, ulica Grzegórzecka L. 7. — Telefony Nr. 0248, 4105. 


